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Un coleóptero hemigimnogastra 


Por el Dr. E. D. Dallas 


Los casos de coleópteros con élitros marcadamente desiguales o 
anisópteros son bastante poco frecuentes no habiendo encontrado entre 
nosotros publicación alguna al respecto. 

Esta anomalía puede existir al momento de la eclosión (aplasia) 
o producirse en ese instante por obstáculo al desplegamiento; en am- 
bos casos el resultado es igual: el élitro rudimentario. En nuestra co- 
lección hay un caso muy marcado de esta clase de anormalidad: es un 
Diloboderus abderus (Sturm) Reiche, hembra, encontrado vivo, por 
mi en la Paternal en Enero de 1919 y su deformidad no parecía mo- 
lestarlo ni le impedía la completa locomoción y vuelo, ya que fué en- 
contrado en la calle bajo un foco de luz. 





Esquema. 


Diloboderus Abderus (Sturm) 
Reenche. — Aplasia del éli- 
tro izquierdo. 


(Colección del Dr. Dallas) 


Su talla es algo menor que la normal, su coloración y el resto del 
cuerpo no presenta particularidad visible, salvo la anomalía que se des- 
cribe en seguida. 

El élitro izquierdo es enormemente más pequeño que su congé- 
nere, reducido a un corto muñón y deja al descubierto la parte corres- 
pondiente del metatorax, abdomen y ala con sus plegaduras normales. 

Su situación es exactamente la que ocupa en la ninfa, como puede 
verse en dibujo adjunto. 
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Este élitro es de coloración más oseura que el del lado derecho, 
su espesor mayor y su superficie rugosa e irregular. 


Dimensiones : 
Insecto total | Elitro derecho | Elitro Izquierdo 
Largo....| 25 mm. 15 mm. 6 mm. 
Ancho ... 14 mm. 6,5 mm. 4 mm. 


Respecto a la etiología de esta deformidad es en nuestra opinión 
evidente que su origen es post-ninfal y de causa exógena. 

La conformación, situación, aspecto y tamaño del élitro demues- 
tran que en el momento de la eclosión una acción externa impidió 
la extensión y desplegamiento del élitro, desecándose y endureciéndose 
entonces conservando los caracteres ninfales. 

Las causas a que se deben estas anomalías no están aun clara- 
mente determinadas. 

Nuestro eminente consocio el R. P. Longinos Navás presentó al 
Congreso internacional de Zoología de Mónaco (1923, Marzo 25-30) 
en su comunicación sobre **Particularidades de las alas de los insec- 
tos”? un ejemplar de Ergates Faber L. con ambos élitros rudimenta- 
rios y como recortados, manifestando haber tratado infructuosamente 
de establecer el origen de estas deformaciones. 

Sospechó que podía ser debido a que algún animal ha roído la 
ninfa en esa parte, pero según dice él mismo la forma y contornos de 
los élitros deformados se oporen a esa hipótesis, creyendo entonces 
que se trata de un vicio orgánico en el desarrollo de la ninfa, sin po- 
der determinar cuál sea. 

Della Beffa refiere haber obtenido de una larva normal de Galeruca 
una ninfa con un élitro reducido a la mitad del tamaño normal y que 
conservó igual el adulto; como ocurrió sin causa externa aparente, 
opina que depende de perturbaciones internas. 

Diversos entomólogos han emitido sus opiniones para tratar da 
explicar las causas de estas anomalías. 

1”. Para algunos son los obstáculos mecánicos puramente exter- 
“nos diversos, compresiones, presiones, o posiciones que estorbaron la 
extensión del élitro en el acto de la eclosión. 

Más adelante se verá que entomólogos argentinos han compro- 
bado no ser absolutamente exacta esta teoría. 

2% De Mocqueris eree que la causa es la disminución del tamaño 
de los orificios que dam entrada a los agentes o fluídos que provocan 
la extensión del élitro afectado. 

3°. Otros tratadistas invocaa la falta de presión interna suficien- 
te en el momento oportuno (pero entonces las anomalías serían bila- 
terales). 

4% El malogrado entomólogo señor Arturo G. Frers piensa que 
es la insuficiencia de nutrición sufrida por la ninfa en esa parte del 
cuerpo la causa de la aplasia elitral. 
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Basa juiciosamente su hipótesis en que ha observado y publicado, 
(Physis 1923 T. VI, N°. 22, pág. 347) casos de élitros rudimentarios 
en Casidos cuya metamórfosis se hace libremente adheridos a las ho- 
jas y por consiguiente fuera de toda presión obstáculo o compresión. 
Esta opinión ha sido confirmada por nuestros distinguidos consocios 
señores A. B. Mata y R. O. Aravena quienes estudiando la biología 
de Gratiana Spadicea (Boh) presentada a nuestra sociedad en esta 
misma reunión han encontrado y exhibido en esa especie una defor- 
mución elitral semejante. 

5°. El Profesor Charles Pérez (de París) en el Congreso de Mó- 
naco citado más arriba, manifestó que suponía que la causa de las 
anomalías puede atribuirse a un traumatismo que haya afectado la 
larva poco antes de la ninfosis y que interesara los discos imaginales 
de las alas; los cuales parcialmente mutilados no habían tenido tiem- 
po de regencrarse antes de la hipnodia. 

El R. P. Longinos Navas propuso al susodicho Congreso para 
los coleópteros cuyos élitros por anomalía no recubren totalmente el 
abdomen el nombre de gimnogastra. Nuestro caso por ser unilateral 
sería pues un hemigimnogastra. 


Resumé: Il s’agit d'un individu qui a lelitre gauche reduit a un 
moignon de 6 milimetres de long laissant a decouvert l’abdomen, par 
cette raison l’auteur l’appele Hemigimnogastra. Il croit aussi que cette 
anomalie est du a qu'un obstacle n’a pas laissé l’elitre se developer 
normalement, aprés il s’est deseché conservant la forme, dimentions 
et characteres nimphales. 


